UK Trade Supplies - Stock Count 





= 


Good levels of item 


Repeat order not 
necessary 






= 


Medium levels of 

1 LCI 1 1 


Consider ordering 

1 1 IUI c 








Low levels of item 


Order must be 
placed 




TBC 




Item quantity should 
be checked 










Not yet counted 







Gutter, Pipe & Parts 



Gutter 


Units On Rack 


Stock 








Black Half Round 


14 


N/A 








Black Deep Flow 


24 


N/A 








Black Square 


12 


N/A 








White Half Round 


4 


N/A 








White Deep Flow 


0 


N/A 








White Square 


8 


N/A 








Caramel Square 


4 










Caramel Round 


0 










Pipe 












2.75m Black Round 


15 


N/A 








2.75m Black Square 


15 


N/A 








2.75m White Round 


6 


N/A 








2.75 White Square 


0 


N/A 








4m Black Round 


21 


N/A 








4m Black Square 


10 


N/A 








4m White Round 


17 


N/A 








4m White Square 


8 


N/A 








5.5m Black Round 


15 


N/A 








5.5m Black Square 


18 


N/A 








5.5m White Round 


3 


N/A 








5.5m White Square 


7 


N/A 








Caramel Round 


5 










Gutter Parts - Black 












Union Bracket 












90° Angle 












135° Angle 












Running Outlet 












Stopend Outlet 












Stopend 












Gutter Bracket 












Square to Round - Pipe 












90° Offset Bend 












Pipe Socket 












Pipe Clip 












112° Bend 












Shoe 












112° Branch 












Hopper 












Square to Round - Gutter 












Gutter Parts - White 












Union Bracket 












90° Angle 












135° Angle 












Running Outlet 












Stopend Outlet 












Stopend 












Gutter Bracket 












Square to Round - Pipe 












90° Offset Bend 












Pipe Socket 












Pipe Clip 












112° Bend 












Shoe 












112° Branch 












Hopper 












Square to Round - Gutter 













Standard Thickness Trim 



Window Trim 


Units On Rack 


Stock 








15mm Quad 


31 


25 








19mm Quad 


27 










20mm Fillet 


43 










15mm Square 


TBC 










28mm D Section 


74 










25x25 Flexi Angle 


TBC 










50x50 Flexi Angle 


TBC 










100x100 Rigid Angle 


TBC 










Architrave 












40mm 


79 










60mm 


<50 


0 








90mm 


32 


0 








Hollow Soffit 












100mm 


0 


0 








300mm 


30 










H Trim / Joint Trim 


TBC 










J Trim / Starter Trim 


TBC 










External Corner Trim 


TBC 










Shiplap Cladding 












150mm 


21 










Universal Edge Trim 


0 










Corner Trim 


TBC 










H Trim / Joint Trim 


TBC 










Starter Trim 


TBC 










Window Board 












150mm 


8 


0 








175mm 


5 


0 








200mm 


5 


0 








225mm 


3 


2 








250mm 


4 


0 








375mm 


0 


0 








400mm Double Ended 


0 


0 








Large End Cap 


10 


TBC 








Small End Cap 


N/A 


TBC 








Reveal Liner / Fascia 












100mm 


7 


0 








125mm 


4 


0 








150mm 


12 


0 








175mm 


13 


0 








200mm 


13 


0 








225mm 


8 


0 








250mm 


7 


0 








300mm 


7 


0 








400mm 


6 


0 








450mm 


0 


0 








300mm Joiner 


N/A 


TBC 








300mm Corner 


N/A 


TBC 








600mm Joiner 


N/A 


TBC 








600mm Corner 


N/A 


TBC 








Internal Corner 


N/A 


TBC 








External Corner 


N/A 


TBC 








Soffit /GPB 












100mm 


12 


0 








125mm 


3 


0 








150mm 


13 


0 








175mm 


12 


0 








200mm 


9 


0 








225mm 


9 


0 








250mm 


8 


0 








300mm 


7 


0 








405mm 


4 


0 








450mm 


3 


0 








500mm 




0 








605mm 


2 


0 








Vented Soffit 












100mm 


1 


0 








150mm 


4 


0 








175mm 


5 


0 








200mm 


3 


0 








225mm 


0 


0 








250mm 


0 


0 








300mm 


0 


0 









Fixings 



Size 


Stock 


7.2 


3 


9.2 


0 


11.2 


1 


13.2 


1 


15.2 


0 


18.2 


0 











































































































































































































































































